TRASFORMATORE 
D'ALIM ENTAZIONE 





LAMIERINt El 1« PACCO 17 mm. 


DATI TECNICI 



1240 some 

0,10 Cii 2kL 


1030 SPIRe 
0,14 Cu 2iL 


LI RD W10 
LS RO 1281 
L 3 RO 1288 
L 4 RO120B 
LS RD 128T 
L 8 RO 1272 
L T RO 1388 
LI RO 1282 
LI RO 1271 
L 10 RD 1288 
L If RD 1272 
L 12 RD 1273 
L 13 RD 1374 
L 14 RD 1288 
L IS RD 1272 
r L 18 RD 1273 
LIT RD 1274 
L 18 RD 1270 
L 10 RD 1271 
L 20 RO 1275 


TRANSISTOR!: 

7 AL SILJCIO + 2 AL GERMANfO 
DIODt: 5 

RADDRI2ZATORE A PONTE 

GAMMA D ONDA: OM 520 ~ 1620 kHz 
FM 87 + 104 MHz 

ANTENNA A FERRITE FER ONDE MEDIE 
ILLUMINAZIONE SCALA: 2x6 V 50 mA 
PRE$A PER REGISTRATORE 
ALTOPARLANTE: mm 95x150 
POTENZA DXISCITA: 2.5 W PER 10% 
ALIMENTAZIONE: 125 E 220 V ™ 
CONSUMO: 7 W max. 

MOBILE IN PIASTICA 
DIMENStONI: cm 44x12x12 
PESO NETTO: Kg, 22 

RADIO RICE VITORE 

M I VAR 

MOD. R 40 
_ #R 45 
8 


































